Microdosis de Oxigeno 


Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) de 10 volúmenes uso 
medicinal esa es la base directamente. 


Para preparar la Microdosis, utiliza 75 gotas (2. 5 cm3) de agua 
oxigenada y rellena con vehículo, hasta los 20 ml. ---- o 37,5 gotas 
(1.25 cm3) para 10 ml de vehiculo 


El vehiculo igual que cualquier Microdosis, 1/3 de alcohol y 2/3 de 
agua. 


Dosificación: 2 gotas sobre lengua 4 veces al día 


Otra: La posología es 2 gotas en el dorso de la lengua cada dos horas 
como dosis de ataque o impregnación, cuando ya se ha logrado el 
proceso de remisión de la patología (la cual dice se logra en 
aproximadamente 15 días), Espinoza sugiere administrar 7 gotas 3 
veces al día por tiempo indefinido. 


Esta es la formula original del Dr Eugenio Martinez Bravo 


